
PHILIPS RADIO .JJIod. BI39CI A e mod. BI 390 A bit - Onde corte e medic - Media frequence 468 kc/e. Potenza dWita 2 W circa. 
II mod. BI 390 A bis diffentce per avere U condenaatore elettrolitico 2 X 50 U F. (V. modifica a parte). 

















